TA8ELLE VALORI DEI COMPONENT! 


N. 

DEN 0 Ml NAZI ONE 

Tlpo 

N. 

DENOMINAZIONE 

Tlpo 

0 

Gruppo AF. 

U. AF. 92,2 

56 

Resiatanza 22 KO \\ W 

10% 

1 

Boblna A. OM 

U. Bobaa 54 

57 

Rosistenza 33 KO V 4 W 

10% 

2 

Boblna A. OC. 41 m 

58 

Resistenza 470 K12 V 4 W 

10% 

3 

Boblna A. OC. 75 m 

U. Bobae 53 

59+60 

Resistenza 1 MO V« W 

10% 

4 

Boblna A. OC. 49 m 

61 

Reslstenn 2.2 MO % W 

10% 

5 

Bobina A. OC. 31 m 

U Rohan 52 

62 

Reaiatenza 10 MO % W 

10% 

6 

Boblna A. OC. 25 m 


63 

Resiatanza 2000 O 'W 

10% 

7 

Bobina A. OC. 19 m 

U Bobae 51 

64 

Reaiatenza 220 KO W 

10% 

8 

Bobina A. OC. 16 m 


65 

Reaiatenza 470 KO % W 

10% 

9 

Boblna O. OM. 

U. Boboa 63 

66 

Reaiatenza 10 KO 2 W 

10% 

10 

Boblna O. OM. 75 m 

67 

R**iat*nza 1 KO 2 W 

10% 

11 

Boblna O. OC. 49 m 

U Boboa 62 

68 

Condenaatore mica 25 pF 

±1 pF 

12 

Boblna O. OC. 41 m 


69 

Condenaatore cera 50 pF 

10% 

13 

Boblna O. OC. 31 m 

U. Boboa 61 

70 

Condenaatore mica 100 pF 

*1 pF 

14 

Boblna 0. OC. 25 m 


71—72 

Condenaatore cera 220 pF 

10% 

15 

Boblna 0. OC. 19 m 

U. Bobos 60 

73 

Condenaatore carta 2 KpF 

15% 

18 

Boblna 0. OC. 16 m 

74 + 77 

Condenaatore carta 5 KpF 

15% 

17 + 18 

Nuclao 

U. Nu. 39 

78-79 

Condenaatore carta 10 KpF 

15% 

19-27 

Nucleo 

U. Nu. 40 

80 

Condenaatore carta 50 KpF 

15% 

28 4 32 

Nuclao 

U. Nu. 43 

81 

Condenaatore elett. 4 i<F 

200 VL 

33 

Condersatore filo 2 pF 

— 

82 

Condenaatore elett. 8 txF 

500 VL 

34+35 

Condenaalor* mica 100 pF 

±1 pF 

83 

Condenaatore olett. 16 + 16 jaF 

500 VL 

36 

Condensafore mica 130 pF 

0.5% 

84 

Altoparlanti 

U. AP. 622 

37 

Condenaatore mica 430 pF 

0.5% 

85 

Trafo uacita 

U. TU. 706 

38 + 39 

Companaalori 

G. 2821 

86 

Trafo alimentazione 

U. TA. 1014 

40 

Commutator* s*zlone 

G. aereo 

87- 88 

Lampadine 6.3 V 

0.3 A. 

41 

Commutator* action* 

G. oscillant* 

89 

Partitore tensione 

U. PT.4 

42 

Resistenza 470 KQ \\ W 

10% 

90 

Cambio tenalone 

U. Cop. 9 




91 

Cond. variabil* 

G. 785 sp 

43 

Trafo 1° atadlo 

U. MF. 153 

92 

Quadrant* criatallo 

U. 5231 

44 

Trafo 2° atadlo 

U. MF. 154 




45 + 48 

Condenaatore mica 150 pF 

2% 


C o n a u m o : 


49 

Resistenza 47 Kti % W 

10% 




50 + 53 

Nucleo 

U. Nu. 39 


cc. 90 mA 






ca. 370 mA 


54 

Potanza 0.5 Mfl e/lnt. 

O. 


W. 75 


55 

Reatatenza filo 22 + 135 0 

U. 


MF. 467 KHz 



MISURE ESEGUITE FRA PIEDINI VALVOLE E MASSA FANTASMA 


N°. 

Denomination* 

-i 

VaN. 

Plac. 

Scher. | Catodo Negat. 

Filam. i 

| 1 

Sovrappoai trice 

6BE6 

225 

100 — - 2 

6.3 

* 2 

Ampliticatr. MF 

6BA6 

225 

100 , — | — 2 

6.3 

3 

Demod. Amplif. BF 

6AT6 

80 

— I — ! — 

6.3 

4 

Finale 

6L6 

250 

225 — 1 —14.5 

6.3 

5 

Raddrizzatrice 

5Y3 

2 x 280 

260 

5.1 

6 

Irvdlcat. ainton. 

6E5GT 

34 

225 j — — 

6.3 


Indicator* smtonia. 

Dimen*«oni scala: 227 * 260 mm. 
Dim. telaio: 325 * 240 '185 mm. 
Diametro altoparlante: 220 mm. 
Paso total* kg 6. 







